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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 

10 Αυγούστου 2005 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 5163 

Καθορισμός ανωτάτων τιμών προμήθειας χωρίς διαγωνι¬ 
σμό Συστημάτων Περιτοναϊκής Κάθαρσης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 29Ατου ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α') και αντικατα- 
στάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/ 
τ.Α'). 

2. Του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσο¬ 
κομείων και λοιπών μονάδων υγείαςτων Πε.Σ.Υ.Π. και άλ¬ 
λες διατάξεις»(ΦΕΚ256/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή 
- Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις « (ΦΕΚ259/τ.Α') άρθρο 13. 

3. Του άρθρου 13 του ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Κα¬ 
ταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτωντου Υπουργείου Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 259/τ.Α'). 

4. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρι¬ 
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο¬ 
ρίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/τ.Α'). 

5. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση του Υπουργείου Εθνι¬ 
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονο¬ 
μίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ57/τ.Α'). 

6. Του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ¬ 
πουργών» (ΦΕΚ84/τ.Α'). 

7. Την υπ’ αριθμ. 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/ 
τ.Β') Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών». 


8. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ/19/4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 
528/τ.Β') Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 

9. Την υπ’ αριθμ. Π1/2540/31.5.2005 Απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης Δ. Σιούφα περί σύστασης ειδικής 
επιτροπής για τον «Επανακαθορισμό ανωτάτων τιμών Συ¬ 
στημάτων Περιτοναϊκής Κάθαρσης». 

10. Το από 13.6.2005 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής 
που καθόρισε τις ανώτατες τιμές των Συστημάτων Περι- 
τοναϊκής Κάθαρσης. 

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- 
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ¬ 
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζονται ανώτατες τιμές προμήθειας του είδους 
«Συστήματα Περιτοναϊκής Κάθαρσης», χωρίς διαγωνι¬ 
σμό, υλικών που δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς και υλικών 
των οποίων ο χαρακτηρισμός ως πλέον κατάλληλων προς 
χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμέ¬ 
νου ασθενούς. Οι ανώτατες τιμές των ειδών αυτών ανα- 
φέρονται στα συνημμένα δέκα (10) φύλλα που επισυνά¬ 
πτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφα¬ 
σης αυτής. 

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον αναλο- 
γούντα ΦΠΑ. 

Στις εν λόγω τιμές ή στις χαμηλότερες που θα προκύ- 
ψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, που θα πρέπει να 
γίνει άμεσα και να συνταχθεί σχετική σύμβαση, θα παρέ¬ 
χεται πρόσθετη έκπτωση 5% εφόσον τα εκδιδόμενα τιμο¬ 
λόγια εξοφληθούν εντός 90 ημερών από την αποδεδειγ¬ 
μένη ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής αυτών και 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει συντελεστεί η οριστική πα¬ 
ραλαβή των υλικών. 

Στην αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση η συνή¬ 
θης κατανάλωση θα είναι μέχρι 10 λίτρα διαλύματος ανά 
εικοσιτετράωρο, επιτρεπομένης αύξησης έως 15 λίτρα 
σε ειδικές περιπτώσεις. 

Στη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση, η συνήθης 
κατανάλωση θα είναι μέχρι 10 λίτρα διαλύματος ανά εικο¬ 
σιτετράωρο, επιτρεπομένης αύξησης έως 12 λίτρα σε ει¬ 
δικές περιπτώσεις. 
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Γιατην υπέρβαση των ανωτέρω ορίων (πλέον των 10 λί¬ 
τρων), λόγω ιδιαιτερότητας του ασθενούς, θα κατατίθε¬ 
ται μηνιαία αιτιολογημένη έκθεση, υπογεγραμμένη από 
τοΔ/ντή της Νεφρολογικής Κλινικής ή το Δ/ντή της Μ.Τ.Ν. 

Οι παραγγελίες και η τιμολόγηση των εν λόγω υλικών θα 
πραγματοποιούνται ανά ασθενή. 

Τα μηχανήματα της αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής 
κάθαρσης θα διατίθενται και θα συντηρούνται δωρεάν. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2005 μέχρι 
31.12.2006. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 


Π. ΔΟΥΚΑΣ 


I. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 


ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ 

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


15607 


ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΐΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

1 

Οίβηββ1137 (Ιβοΐοΐβ) Ιννίη όβς 
δοΐυίίοη 

Διάλυμα, κανονικού ασβεστίου {ΡΟΙ) ή 
χαμηλού ασβεστίου (ΡΘ4), 211 ή 2,511, 
γαλακτικά, ττεριεκτ. γλυκ. 1,36% ή 2,27% ή 
3,86% 

2000γπΙ ή 2500 γπΙ 

ΤΕΜ 

17.00 € 

2 

ΡίΊγδίοηβ3ΐ (νηη Οβς δοΐιιίίοη 

Διάλυμα, ΡίιγείοηββΙ με διττανθρακικά & 
γαλακτικά, 211 ή 2,511, ττεριεκτ. γλυκ. 1,36% ή 
2,27% ή 3,86% 

2000γπΙ ή 2500 πίΙ 

ΤΕΜ 

18.00€ 

3 

Εχίτβηββί (ννίη όβρ βοίυϋοη 

Διάλυμα με Ιοοάβχίππ 7,5%, 211 ή 2,511 

2000γπΙ ή 2500 γπΙ 

ΤΕΜ 

33.00 € 

4 

ΝυΙτίηββΙ (νπη 030 δοΐυίίοη 

Διάλυμα με αμινοξέα 1,1%, 211 

2000γπΙ 

ΤΕΜ 

23.00 € 

5 

Οίβηββ1137 (Ιβοΐβΐβ) ΐννϊη Οβς 
δοΐυίίοη ϋΝΕΟ 

Διάλυμα, κανονικού ασβεστίου (ΡΘ1) ή 
χαμηλού ασβεστίου (ΡΘ4), 211 ή 2,511, 
γαλακτικά, ττεριεκτ. γλυκ. 1,36% ή 2,27% ή 
3,86% 

2000γγιΙ ή 2500 γπΙ 

ΤΕΜ 

19.00 € 

6 

Ρίιγδΐοηβ3ΐ ΐ»ηη Οβς δοίυΐίοη 
ϋΝΕΟ 

Διάλυμα, Ρίιγβίοηββί με διττανβρακικά & 
γαλακτικά, 211 ή 2,5 11, ττεριεκτ. γλυκ. 1,36% ή 
2,27% η 3,86% 

2000ιτιΙ ή 2500 γπΙ 

ΤΕΜ 

20.00 € 

7 

ΕχΙτβπββΙ (ννίη &39 δοΐυίίοη 

ϋΝΕΟ 




32.00 € 

8 

ΝυΙτίπββΙ (\μπ 039 δοίυΐίοη 
ϋΝΕΟ 

Διάλυμα με αμινοξέα 1,1%, 211 

2000γτιΙ 

ΤΕΜ 

30.00 € 

9 

ΟΙβπι δίιβΙΙ 

Κάλυμμα σύνδεσης με ΒοΙαόίπβ 


ΤΕΜ 

3.00 € 

10 

Μίηί Οβρ 

Καπάκι με ΒβΙαάίηβ 

ΤΕΜ 

3.00 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

11 

ΤΓ3Π5ίθΓ 3βΙ Γννί5ί ΟίβΓΠρ 

ΤΓ3Π5ίβΓ δβΐ (ννίδΐ ΟΐβΓΤΐρ 

6 μήνες 

ΤΕΜ 

75.00 € 

12 

Αάβρίοτ οβρ 

ΑάβρΙοτ οβρ 

αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

6.00 € 

13 

ΟθΙίΐβίθΓ οίβΓΠρ 

03ΐίΐ6(6Γ ΟίβΓΠρ 

αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

6.00 € 

14 

- - 

Β39 Οτΐρρβτ 

Β39 ΟπρρθΓ 

αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

5.00 € 

15 

— 

Σταθεροποιητής καθετήρα 

Σταθεροποιητής καθετήρα 

αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

2.00 € 

16 

Τίΐθπίυτη Αόθρίοτ 

Τίΐβπίυπη Αάβρίοτ 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

100.00 € 

17 

_ 

ίοοΚίηρ Τίί3πίυιπ Αάβρίοτ 

1_οοΙ<ίπ9 Τιίδηιυπι ΑόβρίοΓ 
----- 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

150.00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

18 

Οίβηββ1137 (ΙθοΙβΙθ) δίηςΙβ 
1)39 δοΐυίίοη 

Διάλυμα με κανονικό ασβέστιο (ΡΟΙ), 511 ή 3 

11. γαλακτικά, ττεριεκτ. γλυκ. 1,36% ή 2,27% ή 
3,86% 

3000ητί ή 5000ΓΠΙ 

ΤΕΜ 

18.00 € 

19 

Οϊβηββ1137 (ΙβοΙβΙθ) 5ίη<3ίβ 
639 εοίυΐίοη 

Διάλυμα με κανονικό ασβέστιο (Ρϋΐ), 211, 
γαλακτικά, τιεριεκτ. γλυκ. 1,36% ή 2,27% ή 
3,86% 

2000γπΙ 

ΤΕΜ 

13.00€ 

20 

ΟίβηβθΙ (Ι30ΐ3ΐβ) Ιονν Μίοίυηη 
βίηρΙβ 1)39 βοΐυΐίοη 

Διάλυμα με χαμηλό ασβέστιο (ΡΙ34), 511 ή 311, 
γαλακτικά, ττεριεκτ. γλυκ. 1,36% ή 2,27% η 
3,86% 

3000Π1Ι ή 5000πΙ 

ΤΕΜ 

21.00 € 

21 

0Ϊ3Π631 (Ι30ί3(β) Ιθνν 
οθίοίυητβίηρίβ 639 βοίυΐίοη 

Διάλυμα με χαμηλό ασβέστιο (Ρϋ4), 2 11, 
γαλακτικά, ττεριεκτ. γλυκ.1,36% ή 2,27% ή 
3,86% 

2000γπΙ 

ΤΕΜ 

16.00€ 

22 

ΕχίΓ3Π63ΐ βίηςίβ 1)39 δοίυΐίοη 

Διάλυμα 211 ή 2,511 με ΙοοάβχΙιϊη 7,5% 

2000γπ! ή 2500ιτιΙ 

ΤΕΜ 

33.00 € 

23 

ΡΙιγβίοηβθΙ δίηθίβ 1)39 
βοίυϋοη 

Διάλυμα Ρ(ιγ3ίοηβ3ΐ με διττανθρακικά & 
γαλακτικά 2,5 11, ττεριεκτ. γλυκ. 1,36% ή 2,27% 
ή 3,86% 

2500γπ) 

ΤΕΜ 

20.00 € 

24 

Νυίπηββί βίηρίβ 639 βοΐιιΐίοη 

___ 

Διάλυμα με 211 αμινοξέα 1,1% 

2000γπΙ 

ΤΕΜ 

20.00 € 

25 

ΡΓΟηρ Ηοηηβ 06οίοβ ΡΡΟ 

03336Κ6 

4 ΡΓοηρ Ηοηιβ ΟΙτοίοβ ΡΡΟ 03$$βΙ1β ή 4 
ΡβΡίθίΓίΟ ΟθβββΙΙβ 


ΤΕΜ 

30.00 € 

26 

Ργοπ 9 Ηογπθ ΟΙιοίοβ ΡΡΟ 

0335βί1β 

8 ΡΓοηρ Ηογπθ ΟΙιοίοβ ΡΡΟ ΟββββΚβ 

ΤΕΜ 

35.00 € 

27 

Ρτοπρ Ηογπθ ΟΙιοίοβ ΡΡΟ 
0383β«β ΙΙΝΕΟ 

4 Ργοπ 9 Ηοηιβ ΟΙιοίοβ ΡΡΟ Οββββίΐβ ϋΝΕΟ 

ΤΕΜ 

30.00 € 

28 

ΡΓΟΠ9 Ηοηιβ ΟΓίΟίΟβ ΡΡΟ 
0383β«β ΙΙΝΕΟ 

8 Ργοπ 9 Ηοιτιβ ΟΙιοίοβ ΡΡΟ 0353βΚβ ίΙΝΕΟ 

ΤΕΜ 

35.00 € 

29 

$ΙβΓίΙβ 0Γ3ΪΠ393 Β39 151. 

81βήΙβ ΟΓΒίπθςβ Β39 151. 

ΤΕΜ 

18.00€ 

30 

ΟΙθγπ 56βΙΙ 

Κάλυμμα σύνδεσης με ΒβΙβόίπβ 

ΤΕΜ 

3.00 € 

31 

Μίπί Οβρ 

Καπάκι με ΒβΙβόίηβ 

ΤΕΜ 

3.00 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

32 


Ηοπτβ ΟΙιοίοβ ΡΡΟ 


ΤΕΜ 


33 

ΤΓ3Πβ1θΓ 3β1 Ιννίβΐ ΟίθΓΠρ 

ΤΓ3Π5ίθΓ 3βΙ ΙννίβΙ εΐ3ΓΠρ 

6 μήνες 

ΤΕΜ 

75.00 € 

34 

ΑδβρΙΟΓ ο3ρ 

ΑάβρΙΟΓ οβρ 


ΤΕΜ 

6.00 € 

35 

ΟθΙΙίβΙβΓ 0ΐ3ΓΠρ 

Οθ16βΙβΓ ΟίθΓΠΡ 


ΤΕΜ 

6.00 € 

36 

Σταθεροποιητής καθετήρα 

Σταθεροποιητής καθετήρα 

αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

2.00 € 

37 

δβπιρίβ 639 

δθίπρίβ 689 

Ιϋ;Βΐΐιΐι.Μ 

ΤΕΜ 

7.00 € 

38 

ΟρΙί εβρ 

ΟρΙί εβρ 


ΤΕΜ 

8.00 € 

39 

5 Ργοπ 9 Μβηίίοίά 361 ΙυβΓ ΙοοΚ 
εοηπβοΙΟΓ 

5 Ργοπ 9 Μβηίίοίά 3βΙ Ιυβτ ΙοοΚ οοηηβοΙΟΓ 


ΤΕΜ 

14.00 € 

40 

12 Ροοί βχίβηβίοη άτβίη Ιίηβ 

12 Ροοί βχίβηβίοη όΓβίη Ιίηβ 

αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

6.00 € 

41 

12 ΡοοΙ βχίβηβίοη όΓ3ίπ Ιίηβ 
Ιυβτ ΙοοΚ 

12 Ροοί βχίβηβίοη άΓ8ίπ Ιίηβ ΙυβΓ ΙοοΚ 

αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

15.00€ 

42 

ΑΡϋ ΟΓθίη Γη3Πί1οΙΡ 

ΑΡϋ ΟΓθίη ιτίθηίίοΐά 


ΤΕΜ 

5.00 € 

43 

ΤϊΙβηίυΓΠ ΑύβρΙΟΓ 

ΤίΙθπίυητ ΑάθρίοΓ 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

100.00 € 

44 

1_οοΚίη9 ΤίΙβηίυητι ΑΰθρΙοτ 

Ι-ΟοΧίηρ ΤίΙθηίυπτ ΑάθρίοΓ 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

150.00 € 

































































































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


15609 


ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμο Συνεδρίας 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

45 

Βίβΐίβ-ΜβόίίβΙ ΟΑΡΟ ϋουόΐε 

1)39 δγδΙβΓΤΊ 

Διπλός σάκκος, με γαλακτικά, 211 ή 2,5», 
περιεκτ. γλυκ. 1,5% ή 2,5% ή 4,25% 

2000γπΙ ή 2500 γπΙ 

ΤΕΜ 

13.50€ 

46 

Πλαστικό καπάκι 

Πλαστικό καπάκι συνδετικού 13 ή 04 


ΤΕΜ 

0.80 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

47 

Γραμμή σύνδεσης 

Γραμμή σύνδεσης 13 ή 04 

4-6 μήνες 

ΤΕΜ 

14.00€ 


ΤϊΙαπίυιτι βάβρίοτ 

Συνδετικό από τιτάνιο 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

115.00 € 


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 



49 

Βίβίίβ-ΜβάίΙθΙ δίπρίβ 039 
δγδίβπι 

Μονός σάκκος 211, περιεκτ. γλυκ. 1,5% ή 

4,25% 

2000πιΙ 

ΤΕΜ 

9.00 € 

50 

Βίοίίβ-ΜβόίίαΙ 5ίπ9ΐβ όβς 
βγβΙβΓΠ 

Μονός σάκκος 511, περιεκτ. γλυκ. 1,5% ή 2,5% 
ή 4,25% 

5000τηΙ 

ΤΕΜ 

13.50 € 

51 

Βίβίίβ-ΜβάίΙβΙ δίπςΙβ 039 
βγβΙβΓΤΐ 

Μονός σάκκος οξείας 211, περιεκτ. γλυκ. 1,5% 
ή 4,25% 

2000τπΙ 

ΤΕΜ 

9.00 € 

52 

Σετ παροχής 

Σετ παροχής 13 ή 04 


ΤΕΜ 

33.75 € 

53 

Σετ αποχέτευσης 

Σετ αποχέτευσης 

ΤΕΜ 

25.00 € 

54 

Πλαστικό καπάκι 

Πλαστικό καπάκι συνδετικού 13 ή ϋ4 

ΤΕΜ 

0.80 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

55 

Γραμμή σύνδεσης 

Γραμμή σύνδεσης 13 ή 04 

4-6 μήνες 

ΤΕΜ 

14.00 € 

56 

Μηχάνημα ΑΡΟ ΗοΓΠβΟίιοΐοβ 

Μηχάνημα ΑΡΟ 


ΤΕΜ 

__ 


























































































15610 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

57 

ΡΕΚΙΙ-ΙΝΕ 

Διάλυμα διπλού σύκου, με γαλακτικά, 
περιεκτ. γλυκόζης 1 ,5% ή 2,5%, ή 4% 

2000ττι1 

ΤΕΜ 

13.00€ 

58 

_ 

ΑΜΙΙΟΗΙΝΑ 

Αντισηπτικό διάλυμα ϋΕ05 σε φιάλη 11 (τιμή 
κατά θάλαμο) 

ΙΟΟΟγπΙ 

ΤΕΜ 

4.40 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια Χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

59 

ΤΙΤΑΝίυΜ ΑϋΑΡΤΟΚ 

ΤίΙβηίυπΊ ΑόβρΙΟΓ 

6 μήνες 

ΤΕΜ 

100.00 € 

60 

ΡΕΚΙΟΙΑ33 

Αποστειρωτικός θάλαμος σύζευξης ΡοπρΙοεε 

' 3 

ΤΕΜ 

36.98 € 

61 

ϋΡΡΙΟΗΤ 

Μηχανισμός όρθιας στήριξης 

αντικαθίσταται όταν 
κριθει αναγκαίο 

ΤΕΜ 

1.00 € 

62 

ΡΕΚΙΟΙΑΜΡ 

Στήριγμα θαλάμου 

ανπκαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

1.00 € 

















































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


15611 


ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

ΜΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

63 

ΤΚΙΟ10-40 

Διπλός σάκος κανονικού ή χαμηλού 
ασβεστίου 211 ή 2,511 

2000ΠΤΙ ή 2500(111 

ΤΕΜ 

18.00€ 

64 

ΟΕΟΙΟ 

Διάλυμα διπλού σάκου Οαπιότοεοί10, με 
γαλακτικά,περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,5% ή 

4% 

2000γπΙ 

ΤΕΜ 

14.00 € 

65 

Καπάκι σύνδεσης γραμμής, 
ΡΟΟ 203 

Καπάκι σύνδεσης γραμμής 


ΤΕΜ 

3.00 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

66 

Συνδετικό τιτανίου για 
καθετήρα, 

ΡϋΟ 102Τ 

Συνδετικό τιτανίου για καθετήρα 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

115.00 € 

67 

Συνδετική γραμμή σιλικόνης, 
ΡϋΙ. 1201-8 

Συνδετική γραμμή σιλικόνης 

6 μήνες 

ΤΕΜ 

20.00 € 


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

68 

3ΥΟ10 

Διάλυμα μονού σάκου ΟβιπδΓοεο1 10, με 
γαλακτικά, περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,5% ή 
4% 

5000πιΙ 

ΤΕΜ 

15.00 € 

69 

ΤΚΙ010-40 

Διάλυμα μονού σάκου με γαλακτικά, 
κανονικό ή χαμηλό ασβέστιο, δύο 
διαμερίσματα γλυκόζης (Α,Β) και ένα 
ηλεκτρολυτών (Ο): Α+0= 1,5% γλυκ. ή Β+0= 
2,5% γλυκ. ή Α+Β+0= 3,9% γλυκ. 

2500γπΙ 

ΤΕΜ 

14.00 € 

70 

ΤΚΙΟΙ0-40 

Διάλυμα μονού σάκου με γαλακτικά, 
κανονικό ή χαμηλό ασβέστιο, δύο 
διαμερίσματα γλυκόζης (Α,Β) και ένα 
ηλεκτρολυτών (Ο): Α+0= 1,5% γλυκ. ή Β+0= 
2,5% γλυκ. ή Α+Β+0= 3,9% γλυκ. 

5000γπ1 

ΤΕΜ 

18.00 € 

71 

Γραμμή σύνδεσης & σετ 
μεταφοράς, 

ΡϋΙ. 907 <36Η 

Γραμμή σύνδεσης & σετ μεταφοράς για 
ΟΥΟΙ-ΕΚ ΡΟ 100Τ, 7ακροφύσια/ σύνδεση με 
7 σάκους & σάκο θέρμανσης 


ΤΕΜ 

30.00 € 

72 

Γραμμή σύνδεσης, 

Ρϋί 2005, ΡΟΙ. 9505 

Γραμμή σύνδεσης για μηχ/μα 3ΕΡΕΝΑ ή 
ΟΥΟΙ-ΕΚ Ρϋ 101, 5 ακροφύσια/σύνδεση με 5 
σάκους & σάκο θέρμανσης 

ΤΕΜ 

25.00 € 

73 

Σάκος αποχέτευσης, 

ΡϋΧ 015 

Σάκος αποχέτευσης 15 11 

ΤΕΜ 

11.00 € 

74 

Καπάκι σύδεσης, 

ΡϋΟ 203 

Καπάκι σύδεσης γραμμής 

ΤΕΜ 

3.00 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

ΑΙΑ 

Κωδικός 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

75 

8ΕΚΕΝΑ 

Μηχάνημα Περιτοναϊκής 


ΤΕΜ 


76 

ΡϋΟ 102 Τ 

Συνδετικό τιτανίου για καθετήρα 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

115.00 6 

77 

ΡΟΙ 1201-8 

Συνδετική γραμμή σιλικόνης 

6 μήνες 

ΤΕΜ 

20.00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

78 

ΟΑΡΟ ίΟΕδϋΝΟ 

Διάλυμα διπλός σάκος 211 ή 2,511 ίαοΟΙβ, 
περιεκτ. γλυκόζη 1,5% ή 2,25% ή 4% 

2000πτΙ ή 2500 (η! 

ΤΕΜ 

20.00 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

79 

Τίΐαηίυπι βάβρίοτ 

Τίίβηίυιτι βάαρίοτ 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

88.00 € 

80 

Οοηβοΐίηςι Ιυόβ Ζννίδοίιηθ - 
8ΐυοΚ 

Οοπηβοΐίης Ιυόβ 


ΤΕΜ 

80.00 € 


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 


1 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

81 

ΡβπίοηββΙ ΟίαΙγεβΙοββυπς 

Περιτοναϊκό διάλυμα μονός σάκος 211 ή 2,511, 
Ι_30ί3(β, περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,25% ή 

4% 

82 

ΡβπίοπββΙ ΟίβΙγββΙοββυηθ 

Περιτοναϊκό διάλυμα μονός σάκος 311 ΙβαΐΒίβ, 
περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,25% ή 4% 

83 

ΡβΓίίοηβθΙ ΟώΙγδβΙοββυηρ 

Περιτοναϊκό διάλυμα μονός σάκος 5 11 ί.30ΐ3ΐβ, 
περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,25% ή 4% 

84 

ΤυβΙΝΙΝΟ 5ΕΤ 

Γραμμή σύνδεσης μηχανήματος 5βΙβοΐΓ3 ή 

Ε33Υ 03Γβ 

85 

ΟΥΟΙ.ΕΚ ΟΟ ΟΑΡ 

Καπάκι σύνδεσης -αποσύνδεσης με Ββίβάίηθ, 
για μηχ/τα 5ΕΙΕΟΤΚΑ ή ΕΑ3Υ ΟΑΚΕ 

86 

ΟΤ-012 

Προέκταση καθετήρα για μηχ/τα 3ΕΙΕ0ΤΡΑ ή 
ΕΑ5Υ ΟΑΡΕ 


Χωρητικότητα 


2000γπΙ 


ΑΙΑ 

Ονομασία 

87 

Τϊΐεπίυπι βάβρίοί 

88 

Οοηβοίίπς Ιυόβ Ζννίβοίιπβ - 

3ΐυολ 

89 

3βΙβοΐΓ3 51-6Ρ0 

90 

Εββγ ΟβΓβ 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 


Περιγραφή 


χρπσιμοποιήται σε 
αντικατάσταση του ΟΤ 
012 και αντικαθίσταται 
όταν κριθεί αναγκαίο 


Μηχάνημα αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής 
κάθαρσης 


Μηχάνημα αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής 
κάθαρσης 


Μονάδα 

Τιμή 

ΤΕΜ 

14.00 € 

ΤΕΜ 

18.00 € 

ΤΕΜ 

20.00 € 

ΤΕΜ 

30.00 € 

ΤΕΜ 

3.00 € 

ΤΕΜ 

10.00 € 



Μονάδα 

Τιμή 

ΤΕΜ 

88.00 € 

ΤΕΜ 

80.00 € 

ΤΕΜ 


ΤΕΜ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

91 

31ΡΒΡ 

Σύστημα συνεχούς φορητής ττεριτοναϊκής 
κάθαρσης, ττεριεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,5% ή 
4,25% 

2000ΠΙΙ ή 250(Μ 

ΤΕΜ 

18.00€ 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

92 

ΤίΙθηίυΓΠ 03ΐ4ΐβ(βΤ 303ρΐθΓ 

Αντάπτορας καθετήρα από τιτάνιο 

1 έτος 

ΤΕΜ 

105.00 € 

93 

ΤΗβηιυιπ οοηηβοίοτ 

ΤΗβηϊυτη οοηηβοΐοτ, για σύνδεση καθετήρα 
με προέκταση 

1 έτος 

ΤΕΜ 

105.00 € 

94 

βίίίοοη Ιϊηβ ννίΤΙΊ τοΙΙβτ 

Προέκταση περιτοναϊκού καθετήρα 

4 μήνες 

ΤΕΜ 

14.00 € 

95 

ΡβΠβΟΤββΠ 1θ5ΐ 

Τεστ διάγνωσης περιτονίτιδας 

- 


Ι?ΙΠΪ) 

60.00 € 


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

96 

5ΙΡ ΒΡ 

Διάλυμα αυτοματοποιημένης ττεριτοναϊκής 
κάθαρσης, 211, περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 

2,5% ή 4,25% 

2000τηΙ 

ΤΕΜ 

10.50€ 

97 

5ΙΡ ΒΡ 

Διάλυμα αυτοματοποιημένης περιτοναϊκης 
κάθαρσης, 514, περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,5% 
ή 4,25% 

5000ιπΙ 

ΤΕΜ 

17.00 € 

98 

Γραμμή σύνδεσης ΑΡΘ, 

Γραμμή κατάλληλη για σύνδεση για 
αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση για 
το μηχάνημα Ρτοίβυβ 


ΤΕΜ 

30.00 € 

99 

Αποχετευτικός Σάκος 

Ρϋ 2120/Α, ΡΌ 2123 

Αποχετευτικός σάκος κατάλληλος για σύνδεση 
με τη γραμμή ΡΩ 2513/Ι.Β για το μηχάνημα 
Ρτοίβυβ 

ΤΕΜ 

25.00 € 

100 

Καπάκια για σετ ΑΡϋ, 

Καπάκι για το κλείσιμο του αντάπτορα του 
καθετήρα μετά το πέρας της συνεδρίας με το 
μηχάνημα Ρτοίβυβ 

ΤΕΜ 

3.00 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

101 

Τί(3ΠίυΓΠ ΟβίίΐβίβΤ 3άβρ46Γ 

Αντάπτορας καθετήρα από τιτάνιο 

1 έτος 

ΤΕΜ 

105.00 € 

102 

ΤΪΙοπίυιπ οοππβοίοτ 

Τιίρηίυπι οοηηβοίοτ, σύνδεση καθετήρα από 
τιτάνιο 

■■ 

ΤΕΜ 

105.00 € 

103 

δίίίοοπ Ιίηβ ννίΐίτ τοΙΙβτ 

Προέκταση περιτοναϊκού καθετήρα 

4 μήνες 

ΤΕΜ 

14.00 € 

104 

Ρτοίβυβ 

Μηχάνημα κατάλληλο για μεθόδους 
αυτοματοποιημένης κάθαρσης 


ΤΕΜ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

. Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

105 

ΟΑΡΟ 2. ΟΑΡΟ 3.0ΑΡ0 4 

Διάλυμα διπλού σύκου - μονού σάκου, με 
γαλακτικά, 1,511 ή 211, περιεκτ. γλυκόζης 1,5% 
ή 2,3% ή 4,25% 

1500πτΙ ή 2000 γπΙ 

ΤΕΜ 

9.30 € 

106 

ΑΝΟΥ-3ΕΤ 

Αποχετευτικό σύστημα με σάκο 


ΤΕΜ 

7.34 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

107 

ΟΑΡΟ ΟθΙΗβΙβΓ 303ρίβΓ 

Οαίίιβίβτ αάαρίβΓ - καθετήρας 

1 έτος 

ΤΕΜ 

13.20€ 

108 

Υ-3ΕΤ ΕΧΤΕΝ5ΙΟΝ 

Προέκταση του καθετήρα 

6 μήνες 

ΤΕΜ 

12.90 € 
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ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 


Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

109 

8ΤΑΥ-3ΑΡΕ ΟΑΡΟ 2,3,4 / 
5ΤΑΥ-5ΑΡΕ ΟΑΡΟ 17,18,19 

Διάλυμα διπλού σάκου, 211 ή 2,511, κανονικού 
Οα 1,75 ή χαμηλού Οα 1,25 γπιποΙ Λ με 
γαλακτικά, περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,3% ή 
4,25% 

110 

5ΤΑΥ-5ΑΡΕ ΟΑΡϋ Κ 

Διάλυμα διπλού σάκου, 211, με γαλακτικά, και 
Κάλιο 2 πητιοΙ Ι\, ττεριεκτ. γλυκόζης 1,5% 

111 

3ΤΑΥ-3ΑΡΕ ΒαΙβηοβ I 
03 1,75 ιηπτοΙ /I 

Οθ 1,25 ππγιιοΙ /I 

Διάλυμα διπλού σάκου, 211 ή 2,511, δύο 
διαμερίσματα (γαλακτικά/ ηλεκτρολύτες & 
γλυκόζη), 03 1,75 πιπιοΙ Λ ή Οβ 1,25 πιπιο! Λ, 
ττεριεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,3 % ή 4,25% 

112 

3ΤΑΥ-3ΑΡΕ ΟίνβνβΓβ 

Διάλυμα διπλού σάκου, 211 ή 2,511, δύο 
διαμερίσματα (γαλακτικά/ ηλεκτρολύτες & 
γλυκόζη), με διττανβρακικά, Οα 1,75 αίσιοί Λ, 
ττεριεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,3 % ή 4,25% 

113 

ΟΙ3ΙΝΡΕΟΤΙΟΝ ΟΑΡ $ΤΑΥ- 
3ΑΡΕ 

Απολυμαντικό καπάκι με ΒβΙβόίηβ 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 


Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

114 

ΟβΙόθΙβΓ Εχίβηδίοη Ι,υβΓ-Ιοολ 

Γραμμή προέκτασης καθετήρα 

6 μήνες 

ΤΕΜ 

25.00 € 

115 

3(3γδ3ίβ 1_υβΓ ίχιοΙι 3β1 

Σάκος για χρήση άλλων διαλυμάτων 


ΤΕΜ 

20.00 € 

116 

Οτ93ηί36Γ 3ΤΑΥ 3ΑΡΕ 

Συσκευή εναπόθεσης υλικών αλλαγής 

ΙϋΜί^.ϋ.ϋ 

ΤΕΜ 

44.00 € 

117 

ΗοΙόβΤ ίΟΓ 0Γ93Πί5βΓ 

Μεταλλικός αναρτήρας του 0Π0ΑΝΙ5ΕΚ 
3ΤΑΥ 3ΑΡΕ 

αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

44.00 € 

118 

ΟΑΤΗΕΤΕΡ ΑϋΑΡΤΕΚ ίυβτ 
ίοοΙτ ννίΐΐι οΐοβυτβ οβρ 

Αντάτττορας καθετήρα | 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

25.00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑίΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 


Αναλώσιμα Συνεδρίας 

ΑΙΑ 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Χωρητικότητα 

Μονάδα 

Τιμή 

119 

5Ι-ΕΕΡ3ΑΡΕ ΟΑΡΘ 2,3,4 / 
17,18,19 

Διάλυμα μονού σάκου,511, με 
γαλακτικά,κανονικού 03 1,75 γηπίοΙΛ ή 
χαμηλού Οα 1,25 παπτοΙΛ, ττεριεκτ. γλυκόζης 

1,5% ή 2,3 % ή 4,25% για Ογοίβτ 81ΕΕΡ5ΑΡΕ 

δΟΟΟπτί 

ΤΕΜ 

21.00 € 

120 

31ΕΕΡ 3ΑΡΕ όίοα νβΓ3 

Διάλυμα μονού σάκου με δύο διαμερίσματα, 
διττανθρακικά,3Κ, κανονικού ττεριεκτ. 
γλυκόζης 1,5% ή 2,3 % ή 4,25%, για Ογοίβτ 
3ΕΕΕΡ5ΑΡΕ 

3000 παί 

ΤΕΜ 

20.00 € 

121 

5ΕΕΕΡ 3ΑΡΕ ΒΑΙΑΝΟΕ 

Διάλυμα μονού σάκου με δύο διαμερίσματα, 
γαλακτικά,311, κανονικού 03 1,75 γπγποΙ/ 1 ή 
χαμηλού 03 1,25 τπιποΙ/Ι ττεριεκτ. γλυκόζης 
1,5% ή 2,3 % ή 4,25%, για Ογοίβτ 

31.ΕΕΡ3ΑΡΕ 

3000τπί 

ΤΕΜ 

20.00 € 

122 

ΟΑΡΟ 2,3,4 

Διάλυμα μονού σάκου, με γαλακτικά,031,75 
πττηοΙΛ, περιεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,3 % ή 
4,25% για Ογοίβτ ΡΘ-ΝΙΟΗΤ 

2000τπί 

ΤΕΜ 

11.00 € 

123 

ΟΑΡΘ 2,3,4 

Διάλυμα μονού σάκου, με γαλακτικά,Οβ 1,75 
ττιπποίΛ, ττεριεκτ. γλυκόζης 1,5% ή 2,3 % ή 
4,25%, για Ογοίβτ Ρϋ-ΝΙΟΗΤ 

5000τπΙ 

ΤΕΜ 

19.00 € 

124 

νατίο Ρίυδ δγδίβπτ ννΙΗτ ΡΙΝ 

Γραμμές σύνδεσης με μηχάνημα 


ΤΕΜ 

35.00 € 

125 

ΟίβίπίβσΙίοπ 03Ρ 

Απολυμαντικό καπάκι σποσύνδεσης 

ΤΕΜ 

3.00 € 

126 

51ββρ33ίβ 3βί Ρίυδ 

Γραμμές σύνδεσης με μηχάνημα 

ΤΕΜ 

35.00 € 

127 

θΓ3ίΠ306 8βΙ 

Δύο αποχετευπκοί σάκοι με γραμμή και 
συνδετικό σύνδεσηε 

ΤΕΜ 

30.00 € 


Πάγιος Εξοπλισμός - Παρελκόμενα 

Α/Α 

Ονομασία 

Περιγραφή 

Διάρκεια χρήσης 

Μονάδα 

Τιμή 

128 

51ΕΕΡ5ΑΡΕ 

Μηχάνημα ΑΡϋ 


ΤΕΜ 


129 

Ρϋ -ΝίςίιΙ 

Μηχάνημα ΑΡΟ 


ΤΕΜ 


130 

03(ίιβ(βτ ΕχΙβΠδίοη Ι_υβτ-1.οοΙ< 

Γραμμή προέκτασης καθετήρα 



25.00 € 

131 

3ΤΑΥ5ΑΡΕ 1_υβΓ 1_οοΙ< 3βΙ 

Σάκος για χρήση άλλων διαλυμάτων 



20.00 € 

132 

Ηοίΰβτ ίοτ Οτςβπίδβτ 

Μεταλλικός αναρτήρας του ΟΚ6ΑΝΙ3ΕΡ 
3ΤΑΥ3ΑΡΕ 

ανπκαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

44.00 € 

133 

ΙΙΜΙίΡΜ 

Αντάπτορας καθετήρα 

εφ' άπαξ τοποθέτηση 

ΤΕΜ 

25.00 € 

134 

31ββρδβίβ ΟΙίρ 

Εξάρτημα οργανωτή 

ανπκαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

30.00 € 

135 

Οιηβπίδβτ 3ΤΑΥ3ΑΡΕ 

Συσκευή εναπόθεσης υλικών αλλαγής 

.αντικαθίσταται όταν 
κριθεί αναγκαίο 

ΤΕΜ 

44.00 € 


• Τα είδη με Α/Α από 1-44 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΟΙΟΡΗΑΚ ΑΕ του οίκου ΒΑΧΤΕΚ ΗΕ11-Α5 ΕΠΕ, 
προέλευσης ΗΠΑ/ Ευρώπης / Σιγκαπούρης. 

• Τα είδη με Α/Α από 45-56 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του Ιταλικού οίκου Βίβίΐβ Μβάίίβί $.ρ.3. (ΒαχΙετ 6τουρ), 
προέλευσης Ιταλίας - Ισπανίας. 

• Τα είδη με Α/Α από 57-62 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ του οίκου ΗΑΕΜΟΡΗΑΚΜ ΗΕΑΙΤΉΟΑΚΕ Β.γ.Ι (ΕυτθΓβ563Γθίι 6τουρ), προέλευσης Ιταλίας. 

• Τα είδη με Α/Α από 63-77 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ του Σουηδικού 
οίκου ββηιόΓΟ Ιυπάίβ ΑΒ ΟβιπΙμό ΕχρογΙ, προέλευσης Ιταλίας. 

• Τα είδη με Α/Α από 78-90 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ ΑΒΕΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ του οίκου ΙΑβΟΚΑΤΟΚΙΙΙΜ ϋΚ. 6. ΒΙ0Η5ΕΙ Α.6., προέλευσης Ελβετίας. 

• Τα είδη με Α/Α από 91-104 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΕΡΗΚΟΤΕΟΗ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ του οίκου ΡΚΕ5ΕΝΙΙΙ5 ΚΑΒΙ 5.ρ.3., προέλευσης Ιταλίας. 

• Τα είδη με Α/Α από 105-108 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ, ελληνικής παραγωγής με την 
τεχνογνωσία της ΡΚΕ5ΕΝΙΙΙ5 Α.6. Γερμανίας. 

• Τα είδη με Α/Α από 109-135 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ, του οίκου ΡΚΕ5ΕΝΙΙΙ5 
ΜΕϋΙΟΑΙ. ΟΑΚΕ, προέλευσης Γερμανίας. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 























































































